Ejercicio Cambio de Base 

DAN: 

Supóngase qne los siguientes vectores constituyen una base SdeK": 

vi = {ai,a2.....a„), V2 = {h-h, ...,b„), .... v„= {ci,C2, ...,cj 

PIDEN: 

Probar que la matriz de cambio de base desde la bae usual E — 
{ei} de K" hasta la base S es la matriz P cuyas columnas son los vectores Vi. V2. .... v„. 
respectivamente. 

DESARROLLO 

Como ei,e2;....,e„ forman la base usual E de K"- 
vi^ {ai,a2, ...,a„) =0161+0262 + ... +a„6„, 
V2^ {bi,b2, ...,6„) = 6l6i +6262... +bnen 


Vn= (Cl,C2, ...,C„) =6161+6262 + ... +6„6„ 

Escribiendo las coordenadas como columnas tenemos: 


/ ai 61 ... r,i \ 
p _ 12 b2 ... r,2 


\ Iti ^n ... C-n / 

Tal yy como nos debia dar. 


